DROZDZ 


zmarł dnia 6 stycznia 1987 roku. 


POGRZEB odbędzie się we środę dnia 21 stycznia 1987 roku o godzinie 14.00 w Woli Radziszowskiej. 


ŻONA Z CÓRKAMI, ZIĘĆ I WNUCZKA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


